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racine X<, pourra être désigné par
Par suite, le numérateur de la première fraction se trouvera représenté par
et la somme des numérateurs de toutes les fractions semblables par
n
(-0"
En divisant cette somme par le dénominateur commun, on aura pour la somme de toutes les fractions
N - „
II sera maintenant facile d'obtenir la valeur de N. En effet, si Ton remet pour cp(X<) sa valeur
à 4- (3 Xt •+- y X? 4- ... + ÇXf-* H- A X?-1 -h f*Xï 4- v X;/ on trouvera
;/+I
= S[ib ( a 4- (3X, 4- y X» 4-. . . 4- ÇX?-' 4- XX'i"1 H- I^X? 4- vX?+1 +• - • )
xS(±x;-ax;i~3...xyl)i
-         -, C/-4-  VO V« — 2 V/i-3       \7 0 \        _,     /S C /-f- Y 1 V «-2 V n-3       V 0 \
_       a O (, .t Xj A2      A3      ... A^ )      4- p o (2Z \ î A2      A3      ... A/2 ) -H .....................................................
4- ç s (± x;;-2 xr2 xr:i . . . xj ) 4- x S(± x?-1 x;1-8 xj-3 • • • xyf )
4- ............ . ........................................
Les premiers termes de la série précédente, jusqu'à celui qui a "Ç pour coefficient, sont évidemment nuls; car si l'on désigne par r un quelconque des indices r, 2, 3, . . ., n — 2, on aura toujours
C/-+- V'1 V/i-2 Y"-»        \o\ — 0 O {-L. Aj A ^        A3        . . . Aw y - — ^«
QEuvres de 6'. — S. II, t. I.             '                                                                                   27iminue ou dont le nombre des fonctions négatives augmente lorsqu'on passe de la transformée en x — a à la transformée en x — (3. Par suite, les fonctions de la seconde espèce suffisent pour déterminer le nombre des racines réelles comprises, soit entre o et — oo, soit entre o et -J-QO, c'est-à-dire le nombre total des racines positives ou négatives, en sorte qu'on peut toujours se passer, si l'on veut, des fonctions de la première espèce ou bien les déduire des autres.
